274                                         III. Die Dampfe.
ABweBduBg auf Gase.    Fiir Gase 1st
U=cvt und
i —
Es gilt daher fur die Drosselung
Vollkommene Gase andern also bei der Drosselung, wie tief auch der Druck sinkt, ihre Temperatur nicht.
Dies gilt, wie nach der Ableitung der Drosselgleichung selbstverstandlich, nur fur hinreichend weite Entfernung von der Verengung, nachdem die Wirbel-bewegung verschwunden ist. In der Verengung selbst und kurz vor und hinter ihr kann die Temperatur, gemaB der adiabatischen Ausdehnung, je nach der Druckverminderung erheblich fallen, die aus der Stromungsenergie entstehende Warme geniigt jedoch, um das Gas wieder auf die ursprungliche Temperatur (aber nicht auf den Druck) zu bringen. Uber die wichtige, aus der ,,Unvoll-kommenheit" des Gaszustandes sich ergebende Abweichung vgl. Abschn. 59.
Mit <1 = <2 wird auch pivi = p^.   Da durch jeden Querschnitt
"
sekundlich das gleiche Gasgewicht — flieBt, so ist
v
also
w =^ . :*!.!!? 2        x   .Fo V Mit
'• *                                 ^      Pa
wird
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In einer gleichweiten Leitung (J^1=J72) nimmt also  vor der Miindung die Stromungsgeschwindigkeit im unigekehrten Verhaltnis
der Driicke zu. Bei Drosselung auf den halben Druck [^==—j steigt
die Geschwindigkeit auf das Doppelte.
"Hbrigens sind selbst fur vollkommene Gase diese Beziehungen nur an-nahernd richtig.   Denn in Wirklichkeit ist nicht
\ = i» > sondern
Hieraus folgt mit den Werten von i^, % undfindet aber bei emiachen Miindungen nicht statt. Vielmehr wird der ITberschufi an Stromungsenergie durch Wirbel und Dampfstofie zu einem groBen Teil vernichtet, d. h. in Warme umgesetzt, die aber nicht hin-reicht, um den Druck px wieder bis p^ zu heben. Nachdem die ganze Masse wieder die gleichmafiige Stromungsgeschwindigkeit w» angenommen hat, ist daher ihr Druck p% kleiner als pt (nicht umkehrbare Zustandsanderung). Fiir ein naheres Eingehen auf die ziemlich verwickelten Druckverhaltnisse in Ab-hangigkeit von den Querschnittsverhaltnissen ist hier nicht der Platz (vgl. Abschn. 70,1.).
